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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 484 

18 Ιουλίου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Αριθμ. διακ. 258909(3326) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενό¬ 
τητα Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40 Κατερίνη Τ.Κ. 60100. 
Τηλ επικοινωνίας: 2351351246, 2351351238, 2351351220 
Ραχ:2351351221. 

Πληροφορίες: Πιπερίδου Θωμαή 
θ-ηηαΙΙ: 1.ρΙρθπόου@ρίθΝ3.ρΙ<ηη.9ον.9ΐ· 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ανοικτός διεθνής διαγωνι¬ 
σμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 

ΦΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Υπηρεσίες μετα¬ 
φοράς μαθητών. 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΟΡν : 60130000-8 «Υπηρεσίες 
ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.495.172,88 € συμπεριλαμβανο¬ 
μένου Φ.Π.Α. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 50% επί της προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 
1.247.586,44 ευρώ (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' προκήρυξης) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: οι ΚΑΠ των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ 
μέσω των οποίων χορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Ε.Φ. 191 - 
ΚΑΕ 0821.01 και Ε.Φ. 192 - ΚΑΕ 0821α.01 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δημόσια σύμβαση υπηρεσιών. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 
31-8-2016 με δυνατότητα παράτασης για διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: Όπως ανα- 
φέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της προκήρυξης ΤΜΗΜΑ¬ 
ΤΑ (ΟΜΑΔΕΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Τμήμα 1: Τρία (3) δρομολόγια με λεωφορεία, χωρικής 
αρμοδιότητας Αστικής Περιοχής / Δήμου Κατερίνης. 

Τμήμα 2: Είκοσι (20) δρομολόγια με λεωφορεία, χωρι¬ 
κής αρμοδιότητας Δήμου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. 

Τμήμα 3: Δεκατέσσερα (14) δρομολόγια με λεωφορεία, 
χωρικής αρμοδιότητας Δήμων ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ και 
ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ. 


Τμήματα 4 έως 64: Εξήντα ένα (61) δρομολόγια (κάθε 
δρομολόγιο αποτελεί διακριτό τμήμα) με ΤΑΞΙ ή Δ.Χ. επι¬ 
βατικά για τη μεταφορά μαθητών Α'/θμιας και Β'/θμιας 
σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ. 

Τμήματα 65 έως 70: Έξι (6) δρομολόγια (κάθε δρομο¬ 
λόγιο αποτελεί διακριτό τμήμα) με λεωφορεία, για τη 
μεταφορά μαθητών σε σχολικές μονάδες των ΣΜΕΑ, 
ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, Μουσικών και Καλλιτεχνικών και Δια- 
πολιτισμικών Σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Περιφε¬ 
ρειακής Ενότητας Πιερίας. 

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 5%, επί της προϋπολογισθεί- 
σης δαπάνης με το Φ.Π.Α. και το δικαίωμα προαίρεσης 
των Τμημάτων του Παραρτήματος Α για τα οποία ο 
ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει 
να υποβάλλουν προσφορά, τουλάχιστον για ένα τμήμα. 
Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για περισ¬ 
σότερα του ενός ή για το σύνολο των τμημάτων από 
Ιέως και 70 του παραρτήματος Α. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες. 

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕ¬ 
ΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: 15.7.2014 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Η σχετική διακήρυξη με 
όλα τα παραρτήματα χορηγείται από την Π. Ε. Πιερίας, 
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμη¬ 
θειών, 28ης Οκτωβρίου 40, 5ος όροφος, γραφείο 509, 
είτε με εουπβΓ με χρέωση του παραλήπτη, είτε σε ηλε¬ 
κτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση 
ίιΙΙρ://ρίθΠ3.ρΙ<ηη.9ον.9Γ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: το αργότερο μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Π.Ε. Πιερίας, Δ/νση Δι¬ 
οικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 28ης Οκτω¬ 
βρίου 40, Κατερίνη Τ.Κ. 60100 5ος όροφος, γραφείο 509. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
η 26.8.2014 ημέρα Τρίτη ώρα 10.00. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: η 26.8.2014 
ημέρα Τρίτη ώρα 10.00 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές ισχύουν για 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προ- 
σμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την προσωπική κατάσταση των 
υποψηφίων αναδοχών και αναγκαίες διατυπώσεις για 
την αξιολόγηση τους, όπως αναφέρονται στην προκή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Αρμόδιος φορέας για τις 
διαδικασίες προσφυγής και παροχής πληροφοριών 
η Περιφέρεια Κ.Μ. - Π.Ε. Πιερίας Δ/νση Διοικητικού - 
Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 28ης Οκτωβρίου 40, 
Κατερίνη Τ.Κ. 60100 Τηλ.: 2351351246, Ραχ: 2351351221 
θ-πηαίΙ: ί.ρίρβΝάου@ρίθΝ3.ρΙ<ηη.9ον.9Γ (βλέπε άρθρο 11 
«Ενστάσεις - Διοικητικές προσφυγές» της Προκήρυξης). 
Αποφασίζον όργανο η Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ 

Κατερίνη, 15 Ιουλίου 2014 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΑΗΔΟΝΑ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 25/2014 

Ο Φορέας ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (Λεωφ. 
Κνωσσού - παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης) διε¬ 
νεργεί Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την 

Ανάδειξη Αναδόχου για τις Υπηρεσίες Πλυσίματος 
και Στεγνού Καθαρισμού (Ανάδειξη Αναδόχου για 
την Ανάθεση σε Εξωτερικό Συνεργείο του Πλυσί¬ 
ματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» στο πλυντήριο του 
ΠΑΓΝΗ. 

Ο προϋπολογισμός είναι 439.425,00 ευρώ, η ημερομη¬ 
νία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 11-9-2014 και 
ώρα 14:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
είναι 12-9-2014 και ώρα 10:00. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα είναι σύμφωνα με την 
Δ/ξη 25/2014. Υπάρχουν προδιαγραφές. Η παράδοση θα 
γίνει σύμφωνα με την Δ/ξη 25/2014. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά είναι 365 ημέρες. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματο¬ 
δότηση είναι από τον ΚΑΕ 0843. Η πληρωμή θα γίνει 
από το Νοσοκομείο. Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
την 15-7-2014. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2813 408802, ίαχ: 2810 214481, 
αρμόδιος υπάλληλος ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ στο τμήμα 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ Τ.Θ. 
44 - παλιό κτίριο Πανεπιστημίου Κρήτης Τ.Κ. 71409, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 

Ηράκλειο, 15 Ιουλίου 2014 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ- ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ 


(3) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Αριθμ. 11160 

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει 
ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσο¬ 
στό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη 
μέση λιανική τιμή πώλησης για έκαστο είδος, στο Δήμο 
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κατά την ημέρα παράδο¬ 
σής του είδους, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου 
και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώ¬ 
πων» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 392.636,93 (συμ/νου 
Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω είδη: 
πετρέλαιο κίνησης (145.475 λίτρα), βενζίνη αμόλυβδη 
(20.975 λίτρα) και πετρέλαιο θέρμανσης (113.850 λίτρα). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Νάξου 
και Μικρών Κυκλάδων που βρίσκεται στη Χώρα Νάξου, 
στις 25 Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού. 

Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω ανα- 
φερόμενη ημερομηνία θα διενεργηθεί την επόμενη ερ¬ 
γάσιμη ημέρα στο ίδιο τόπο και ώρα. 

Οικονομική προσφορά με αρνητικό ποσοστό έκπτω¬ 
σης δεν θα γίνεται δεκτή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για μία ή περισσότερες εκ των ομάδων/υποομάδων των 
προς προμήθεια ειδών. Η τελική επιλογή του προμηθευ¬ 
τή θα γίνει ανά ομάδα/υποομάδα καυσίμων. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετο¬ 
χής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η προσφορά θα αφορά 
μέρος των υπό προμήθεια ειδών (μία ή περισσότερες 
ομάδες), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται 
σε ποσοστό 5% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του 
προϋπολογισμού των προσφερομένων ειδών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφε¬ 
ρομένους για χρονικό διάστημα 5 μηνών από την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο μειοδότης/ες υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με 
το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα της 
προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε Νομικό Πρόσωπο. 
Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται για ένα (1) έτος 
από την υπογραφή τους, με δυνατότητα παράτασης 
ενός (1) μηνός. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
είναι η 14-07-2014. 

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση 
στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του 
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου 
νννννν.θ-παχοε.βυ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες (αρμόδια υπάλληλος: Μ. Πολυκράτη, τηλ. 
22853-60133). 

Νάξος, 14 Ιουλίου 2014 
Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 5656/2014 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

προκηρύσσει: 

1. Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή ανα- 
δόχου/ων του έργου «Προμήθεια αντιδραστήρων, υα¬ 
λικών και αναλωσίμων εξαρτημάτων επιστημονικών 
οργάνων» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή ανά είδος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
Κεφάλαιο Ζ' της παρούσας διακήρυξης, συνολικού προ¬ 
ϋπολογισμού δαπάνης 87.600,00 € (Ογδόντα επτά χιλιά¬ 
δων εξακοσίων εύρω), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

2. Το έργο δα υλοποιήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησι¬ 
ακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
και ειδικότερα της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II» με τίτλο: «Μία 
καινοτόμος ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιοποίη¬ 
ση παραγόντων βιοποικιλότητας και χημειοποικιλότητας 
για την ανακάλυψη φυσικών προϊόντων ως ισχυρών ανα¬ 
στολέων του πρωτεασώματος με αντικαρκινική δράση». 
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και 
από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ ΣΑΕ: 2013 ΣΕ 013 80048). 

3. Αριδμός ονοματολογίας: 33600000 

4. Διάρκεια του έργου: ένα έτος από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, με δικαίωμα μονομερούς πα¬ 
ράτασης, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών, χωρίς αύξηση του προϋπο¬ 
λογισμού. 

5. Αναθέτουσα αρχή: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ), Χρ. Λαδά 6,10561 
Αθήνα, θ-ηηαίΙ: Γθ@θΙΙ<θ.υο3.9ΐ'· 

6. Περιεχόμενο της προμήθειας: Προμήθεια αντιδρα¬ 
στηρίων, υαλικών και αναλωσίμων εξαρτημάτων επι¬ 
στημονικών οργάνων. 

7. Σύμβαση: Η σύμβαση που θα υπογράφει με τον 
ανάδοχο ή τους αναδόχους, στην περίπτωση ανάδει¬ 
ξης πλέον του ενός, αφορά στο σύνολο των ανωτέρω 
τμημάτων ή σε ορισμένα τμήματα εξ αυτών. 

8. Τόπος παράδοσης: Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας 
Φαρμακογνωσίας και χημείας φυσικών προϊόντων. 

9. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών. 

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει 

την 8/9/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ. Οι προ¬ 
σφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες 
στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας - ΕΚΠΑ 
Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 15784, Κτήριο ΤΥΠΑ - όροφος 
2ο όροφο και πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας. 

(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε 
τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και 
να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο 
μέχρι την ημέρα και ώρα της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν 
έφτασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη. 

(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσ¬ 
σα, με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 12. 

(δ) Τα δικαστικά έγγραφα και πιστοποιητικά που κα¬ 
τατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επι¬ 
κυρωμένα. 


10. Γλώσσα : Ελληνική 

11. Αποσφράγιση των προσφορών 

Α) Η αποσφράγιση των προσφορών να γίνει δημοσία 
κατά την 10/09/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 
στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας - ΕΚΠΑ. 
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ΤΚ 15784, Κτήριο ΤΥΠΑ, 
όροφος 2ος, τηλ- 210 7275078, Ρβχ 210 7275010. 

Β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
με εκπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
και παραστατικό εκπροσώπησης. 

12. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Α) Κάδε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής και συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με 
την προμήθεια χημικών αναλωσίμων καθώς και με την 
παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

Β) Ενώσεις των πιο πάνω φυσικών ή/και νομικών προ¬ 
σώπων εφόσον καθένας από τους συμμετέχοντες στην 
ένωση πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση (α) και υπο¬ 
βάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στο Αρθρο 1.6Έ. του παρόντος Κεφαλαίου. 

13. Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

14. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφί¬ 
ους για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

15. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγω¬ 
νισμού 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τυχόν 
διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν δια¬ 
τίθενται: 

Α) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη 
διεύθυνση άΙΙρ://νννν\ΛΛθΙΙ<θ.υο3.ς|ΐ'. 

Β) σε έντυπη μορφή και δωρεάν έως την 22/08/2014 
από το Τμήμα Φαρμακευτικής, αρμόδιο πρόσωπο Αλέ- 
ξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης - τηλ. 210 7274290, ίαχ 210 
7274 594, θπηβίΙ: Ιορδ3ΐί@ρΙΐ3Γηη.υο3.9Γ, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 10.00-15.00. 

Γ) Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερο¬ 
μένους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού 
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθε¬ 
σμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 
14 του Π.Δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο 
τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προ¬ 
θεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από 
τους ενδιαφερομένους προμηθευτές οι ως άνω συμπλη¬ 
ρωματικές πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο 
έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει το δικαίωμα 
να ασκήσει την προαναφερθείσα ένσταση. 

Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σε όλες τις διευ¬ 
κρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφί¬ 
ους εντός του προαναφερθέντος διαστήματος, εφόσον 
έχουν παρασχεθεί έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (Ρβχ, 
Θ-ΠΊ3ΪΙ). Οι αιτήσεις παροχής συμπληρωματικοί πληρο¬ 
φοριών ή διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται 
γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Φαρμακευ¬ 
τικής, αρμόδιο πρόσωπο Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσού¬ 
νης - τηλ. 210 7274290, Ρ3Χ 210 7274594, θΐτίθίΙ: 1<3ρ53ΐί@ 
ρίΐ3ΠΤΙ.υ03.9Γ 
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16. Εγγύηση συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε προσφορά 
πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή απο¬ 
κλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφω¬ 
νης με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα 2, ύψους 
5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας κάθε τμήματος 
της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 
4.380,00 ευρώ. 

17. Περίληψη της διακήρυξης : Περίληψη της προκήρυ¬ 
ξης δημοσιεύθηκε στο τεύχος Διακηρύξεων Συμβάσεων 
του Φύλλου της Κυβερνήσεως και τον ελληνικό τύπο 
την 18/07/2014. 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 
Ο Πρύτανης 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Αριθμ. Διακ. 9/2014 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ν.Π.Δ.Δ διακηρύσ¬ 
σει, ότι στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. θα γίνει στα γραφεία του, Πάροδος Αριστο- 
τέλους 18, Περιβόλα Πάτρας, Δημόσιος Μειοδοτικός 
Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την μί¬ 
σθωση χώρου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και ειδικότερα στο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης 
προκειμένου να δημιουργηθεί πύλη-πόλος του ΕΑΠ, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕ 3 του Υποέργου 1 της 
πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει 
ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 7 του Επιχει¬ 
ρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ του ΥΠΑΙΘ, με 
κωδικό ΜΙ3 296121. 

Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται 
στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης στην περι¬ 
οχή που περικλείεται από τις οδούς: Εγνατία - 26ης 
Οκτωβρίου - Καρατάσου - Ναυάρχου Κουντουριώτη 
- Λεωφόρος Νίκης - Εθνικής Αμύνης - Εγνατία. Θα 
πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν αυτόνομο και να έχει 
ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 200 έως 300 τ.μ. σε 
κυρίως χώρους. 

Προϋπολογισμός: ετησίως 33.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης των Προσφορών: Πάροδος Αριστο- 
τέλους 18, Περιβόλα Πάτρας. 

Η προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών μέχρι τις 
02/09/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γρα¬ 
φεία του Ε.Α.Π. στην οδό Πάροδος Αριστοτέλους 18, 
Περιβόλα Πάτρας. 

Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στο Φ.Ε.Κ. στις 
18/07/2014. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
Τύπο στις 21/07/2014. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν σχετικές 
πληροφορίες και να παραλάβουν την πλήρη διακήρυξη 
του διαγωνισμού, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (από 
08:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ) στο γραφείο Προμηθειών 


του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (οδός Πάρο¬ 
δος Αριστοτέλους 18, 26335 Περιβόλα Πατρών, τηλ 2610 
367658-9, ΐεχ 2610 367657) και στην ηλεκτρονική διεύ¬ 
θυνση: \Λ/\Λ/\Λ/.Θ3Ρ·9Γ 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. και της Ε.Δ.Ε.Λ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΩΣΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ 

Αριθμ. 12 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας με την υπ’ αριθ. 
3η/ 10-07-2014 (Θέμα 3ον), την υπ’ αριθ. 2053/25-4-2014 
εγκύκλιο της ΕΠΥ για την προμήθεια υλικών και σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των Ν. 2286/95, 2362/95, 2741/99, 
3846/2010, 3863/2010, 3886/2010, 4052/2012 και των 
Π.Δ. 60/07, 118/07 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα και με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο 
της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών ή ανά είδος, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 
παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους όπως κατα¬ 
θέσουν τεχνοοικονομική προσφορά σε σφραγισμένο 
φάκελο για την ανάδειξη προμηθευτή -ων συνολικού 
προϋπολογισμού 15.139,46 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για την Νοσηλευτική Μονάδα μας για χρονικό δι¬ 
άστημα επτά (7) μηνών. 

Ως ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 30-07-2014 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 π.μ. 

Οι προσφορές να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και 29-07-2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 12η π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την 29-07-2014 
και ώρα 12η π.μ., είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 
από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό Όροι 
και προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαπραγμάτευση. 

1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές (Οικονομική και Τεχνική) εις διπλούν σε ξεχωριστό 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο. 

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα 
μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες 
κρατήσεις εκτός ΦΠΑ. 

3. Γ ια κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο 
αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο 
παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε 
αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο 
είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. 
Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντί¬ 
στοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. 

4. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη 
τιμή, ανά ζητούμενο είδος, για όσες προσφορές πληρούν 
τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

5. Η ισχύς των συμβάσεων που θα προκύψουν μετά 
την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας διαπραγ¬ 
μάτευσης θα είναι για επτά (7) μήνες. 

6. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και εντός πέντε (5) εργασί¬ 
μων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος 
του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται 
με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες 
του Νοσοκομείου. 
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7. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέ¬ 
ρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας ΟΕ. Επίσης θα 
αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια 
επιτροπή Δείγματα, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και 
πιστοποιητικά. 

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι είστε φορολογικά και ασφα¬ 
λιστικά ενήμεροι και ότι αποδέχεστε τους όρους της 
παρούσης, 

Η αμοιβή του προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% όπως προβλέπε- 
ται από τις ισχύουσες διατάξεις. Πέραν αυτού ο προ¬ 
μηθευτής υπόκειται στην κράτηση 1,5 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 
Η κράτηση Μ.Τ.Π.Υ υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 
2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20% επ’ αυτής υπέρ 
ΟΓΑ. Επίσης, προβλέπεται κράτηση 2% του άρθρου 3 
του Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 
και κράτηση 0,10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς 
ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012. 
Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται απο την Νοσηλευτική Μονάδα. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή άλλος Δη¬ 
μόσιος φορέας καλύψει το σύνολο ή κατά μέρος τις 
ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας μας, μονομερώς το 
Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση εκ μέ¬ 
ρους της εταιρείας μπορεί να μειώσει τους συμβατικούς 
όρους μέχρι και του συνόλου αυτών. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται εφόσον λάβει έγγραφη ειδοποίηση για 
διακοπή της σύμβασης από το Νοσοκομείο, πρέπει να 
αποχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΙΠΛΟΙ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟΙ ΜΕ ΟΡϋΑ Η ΟΡΩΑ 1,450 
ΜΕ ΓΙΑ ΕΡΥΘΡΑ 35 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ 
ΑΣΚΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ΜΕ ΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜ.3.150 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

Το πλαστικό των ασκών να είναι άριστης ποιότητας 
και υψηλής διαπερατότητας, απόλυτα διαυγές και άχρω¬ 
μο. Οι πλαστικοί ασκοί πρέπει να είναι συμβατοί για το 
ανάλογο παράγωγο αίματος που θα αποθηκευτεί. Ο 
σχεδιασμός του ασκού θα είναι πολύ προσεκτικός, ώστε 
να πληροί όλες τις απαιτήσεις χρήσης μιας σύγχρο¬ 
νης Τράπεζας Αίματος. Θα φέρει άριστες και ασφαλείς 
περιμετρικές συγκολλήσεις χωρίς περιττές απολήξεις 
πλαστικού πέριξ αυτών προς αποφυγή συγκέντρωσης 
μικροβίων. (130 3826 § 4.1) Όλα τα συστήματα ασκών να 
είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα πυρετογόνων ουσι¬ 
ών. (130 3826 § 5.4.2.1) Εσωτερικά ο ασκός να μην παρου¬ 
σιάζει ανωμαλίες του πλαστικού ή των συγκολλήσεων. 
Να είναι παντού κοίλος, χωρίς γωνίες, για την άριστη 
συντήρηση και απρόσκοπτη μεταφορά του αίματος και 
των παραγώγων του καθώς και την αποφυγή θρόμβων. 
Ο πρωτεύον ασκός να φέρει ενσωματωμένη συσκευή 
αιμοληψίας από πλαστικό σωλήνα άριστης ποιότητας 
μήκους μεταξύ 80 εκ κατ' ελάχιστο και 120εκ περίπου 
και εσωτερικής και εξωτερικής διαμέτρου σύμφωνα με 
τον 130 3826. Ο σωλήνας να καταλήγει σε βελόνη φλέ¬ 
βας 16Θ αναγραφόμενο στην συσκευασία του ασκού. 


Η βελόνη να φέρει πολύ λεπτά τοιχώματα, να είναι 
σιλικοναρισμένη και αποστειρωμένη. Σύμφωνα και με 
τις οδηγίες της παραγράφου 4.7 του 130 3826, η βελόνη 
αιμοληψίας θα είναι ενσωματωμένη και αναπόσπαστη 
από το σωλήνα συλλογής και θα καλύπτεται από προ¬ 
στατευτικό πώμα. Το προστατευτικό πώμα θα εμποδίζει 
τη διαρροή αντιπηκτικού, θα διατηρεί αποστειρωμένο 
τον αυλό, στεγνή από αντιπηκτικό τη βελόνη και θα 
αφαιρείται εύκολα (να αποκόπτεται). Το προστατευτικό 
πώμα δεν θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, επανα¬ 
τοποθετηθεί ή παραποιηθεί χωρίς αυτό να καθίσταται 
προδήλως εμφανές. Για την στήριξη των σωλήνων, του¬ 
λάχιστον ο κύριος ασκός κάθε συστήματος να φέρει 
οπωσδήποτε από δύο (2) ανθεκτικά ανοίγματα σε κάθε 
κατά μήκος πλευρά του. Ο σωλήνας αιμοληψίας να ανα¬ 
γράφει ανεξίτηλα και ευανάγνωστα τον αναγνωριστικό 
του αριθμό ανά διαστήματα. Επί έκαστου ασκού του 
συστήματος θα υπάρχει ετικέτα με τυπωμένα όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία. Οι ετικέτες θα φέρουν ευκρινή και 
αναλλοίωτη εκτύπωση, θα είναι ανθεκτικές και άριστης 
ποιότητας ώστε να μην αλλοιώνονται ή καταστρέφονται 
(οι ίδιες ή η εκτύπωσή τους) σε διάφορους χειρισμούς 
ή στην ψύξη/ απόψυξη. Να καταστρέφονται και όχι να 
αποκολλώνται σε προσπάθεια αποκόλλησης (130 3826§ 
5.2.9 και 7.4).Επί της ετικέτας κάθε ασκού, εκτός των 
λοιπών στοιχείων, θα αναγράφονται υποχρεωτικά το 
είδος και ο όγκος του αντιπηκτικού ή του συντηρητικού 
διαλύματος (π.χ. ΟΡϋΑ-1, 63πιΙ) καθώς και ο όγκος αί¬ 
ματος ή παραγώγων που δέχεται ο αντίστοιχος ασκός 
(π.χ 450 ή 350 πιΙ) -130 3826 §7.1ό Λαμβανομένης υπόψη 
της οδηγίας τους 130 3826 § 3.1 οι ετικέτες (ο χώρος 
επικόλλησης ) ενδείκνυται να έχουν κατά προσέγγιση 
τις κάτωθι διαστάσεις: 


ΟΝΟΜΑ¬ 

ΣΤΙΚΗ 

ΧΩΡΗΤΙ¬ 

ΚΟΤΗΤΑ 

(πιΙ) 

ΕΣΩ¬ 

ΤΕΡΙΚΟ 

ΠΛΑΤΟΣ 

ΕΣΩ¬ 

ΤΕΡΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
της περιο¬ 
χής της 
ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
(ΠΛΑΤΟΣ 
±5 πιηη) 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
της περιο¬ 
χής της 
ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
(ΥΨΟΣ ± 
55 πτητι) 

300 

120 

145 

100 

90 

350 

120 

160 

100 

100 

400 

120 

170 

100 

100 

450 

120 

177 

100 

100 

500 

120 

185 

100 

100 


Οι συνθέσεις των αντιπηκτικών και προσθετικών δια¬ 
λυμάτων να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρω¬ 
παϊκής Φαρμακοποιίας (Ευτ. Ρίι) και να αναγράφονται 
αναλυτικά επί των ετικετών των αντίστοιχων ασκών 
130 3826 § 7.1ό. 

Οι προδιαγραφές των ασκών σε αντοχή κατά τη φυ- 
γοκέντρηση να συμφωνούν με τον 130 § 5.2.7 και 5.2.8 
(5000 Θ χ 30 λεπτά στους 4 και 37° Ο). 

Οι προδιαγραφές αντοχής του πλαστικού σε διάφορες 
θερμοκρασίες να συμφωνούν με τον 130 3826§ 5.2.5 
(αποθήκευση σε -8Θ°0 για 24 ώρες). 

Τα στόμια εξόδου (ουίθίθΐ ροΓίε) του αίματος ή των 
παραγώγων από κάθε ασκό θα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.8.1 του 130 3826 ( οι πλα¬ 
στικοί σάκοι θα διατίθενται με ένα ή περισσότερα στό¬ 
μια εξόδου θα αποφράσσονται στεγανά από το σύστημα 
διαπέρασης. βλ 130 3826 § 4.8.1). Κάθε στόμιο εξόδου θα 
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φέρει ένα ερμητικά σφραγισμένο κλείσιμο ασφαλείας 
εύκολα αποσπώμενο και μη επανατοποθετούμενο, του 
οποίου κάθε παραβίαση να μπορεί να είναι οφθαλμο¬ 
φανής ούτως ώστε να διατηρείται αποστειρωμένη ή 
εσωτερική επιφάνεια βλ 180 3826 § 4.8 2. 

Τα συστήματα ασκών να φέρουν ειδικό σύστημα λή- 
ψεως δειγμάτων αίματος εν κενώ σε κλειστό κύκλωμα, 
το οποίο να εξασφαλίζει απόλυτη στειρότητα στο λαμ- 
βανόμενο αίμα για την αποφυγή επιμολύνσεων στον 
περιβάλλοντα χώρο. 

Να φέρουν ενσωματωμένο σύστημα προστασίας του 
αιμολήπτη για την αποφυγή πιθανών τρυπημάτων από 
τη βελόνη κατά τη διαδικασία απόρριψής της με άμεσο 
κίνδυνο τη μόλυνσή του. 

Τα δείγματα να λαμβάνονται από ενσωματωμένη συ¬ 
σκευή αίματος (μικρός ειδικός ασκός χωρητικότητας 
30πιΙ - ρΓθόοηαΙίοπ εαπιρϋηρ) στον οποίο συλλέγονται 
τα πρώτα πιΙ αίματος πριν από την κυρίως λήψη. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Τα διάφορα συστήματα ασκών θα είναι τοποθετημένα 
εντός πλαστικού διαφανούς ή από αλουμίνιο ειδικού 
ασφαλούς και ανθεκτικού φακέλου, αποστειρωμένοι 
και ερμητικά σφραγισμένοι, και να φέρουν ατομική συ- 
σκευασία από σελοφάν ή άλλο απλό υλικό. 

Η συσκευασία των ασκών και των σωλήνων του εντός 
του φακέλου θα είναι άνετη χωρίς να είναι διπλωμένοι 
ή να φέρουν τσακίσματα σε διάφορα σημεία τους. 

Λόγω του περιορισμένου χρόνου λήξης των ασκών 
μετά το άνοιγμα του φακέλου και προς διευκόλυνση 
και των μικρών Σταθμών Αιμοδοσίας, ο κάθε φάκελος 
να περιέχει το πολύ έξι (6) συστήματα ασκών αίματος. 

Επί της ετικέτας της φακέλου από αλουμίνιο θα ανα¬ 
γράφονται, τουλάχιστον, οι περιεκτικότητες των ασκών 
του συστήματος π.χ. (450 χ 450 χ 300 πιΙ), το είδος του 
αντιπηκτικού και του πρόσθετου διαλύματος καθώς και 
η ημερομηνία λήξης των ασκών (ΙδΟ §7.2). 

Οι φάκελοι των ασκών θα είναι τοποθετημένοι με άνεση 
και προσεκτικά, εντός ανθεκτικού και κλειστού κιβωτίου. 

Επί του κιβωτίου μεταφοράς θα είναι επικολλημένη ετι¬ 
κέτα με ευκρινώς αναγραφόμενα τουλάχιστον τα κάτωθι 
απαραίτητα στοιχεία: εργοστάσιο παραγωγής και διεύ¬ 
θυνση, είδος συστήματος ασκών (διπλός-τριπλός κ.λπ.), 
περιεκτικότητα του συστήματος (π.χ. 450 χ 450 χ 300 γπΙ), 
το είδος του αντιπηκτικού και του πρόσθετου διαλύμα¬ 
τος (ΟΡϋΑ-1 ή ΟΡϋ/δΑΟ-Μ κ.λπ.), η ημερομηνία λήξης των 
ασκών, η θερμοκρασία αποθήκευσης και η εμπεριεχόμενη 
εντός του κιβωτίου ποσότητα συστημάτων ασκών (150 §7.3). 

Εντός κάθε κιβωτίου μεταφοράς θα υπάρχουν υπο¬ 
χρεωτικά αναλυτικές οδηγίες χρήσης των ασκών στην 
ελληνική γλώσσα. 

Η διάρκεια ζωής των ασκών (είίθΙί-Ιίίθ) θα είναι του¬ 
λάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αποστεί¬ 
ρωσής τους, σύμφωνα με το ΙδΟ §6.2. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Η όλη διαδικασία παραγωγής των προσφερόμενων 
ασκών θα είναι σύμφωνα με το Θ.Μ.Ρ(Θοοό ΜαηυίεοΙυπηρ 
ΡΓαοΙίεθ). Θα τηρούν τις ανωτέρω ζητούμενες προδια¬ 
γραφές του ΙδΟ 3826/1993 και θα φέρουν την ένδειξη ΟΕ 
ΜογΚ επί της ετικέτας ασκού και κιβωτίου μεταφοράς 
(να κατατίθενται τα σχετικά πιστοποιητικά ΟΕ Μ3 γΙ<). Το 
υλικό κατασκευής θα είναι ΜοάίοαΙ ΟΓαάβ. 

2. Να προσκομισθούν επίσημες μελέτες και πιστο¬ 
ποιητικά περί των προσφερομένων αντιπηκτικών και 


προσθετικών διαλυμάτων όπου θα επιβεβαιώνεται η 
συντήρηση των ερυθρών 35 ή 42 τουλάχιστον ημέρες 
αντίστοιχα. 

3. Οι ετικέτες όλων των ασκών και των κιβωτίων με¬ 
ταφοράς καθώς και οι οδηγίες χρήσης θα είναι στην 
ελληνική γλώσσα, όπως αυτό ισχύει από 12/7/1998 σε 
εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 93/42 οδηγίας της Ε.Ε. 

4. Σε έναν (1) εκ των δορυφορικών ασκών κάθε συ¬ 
στήματος, χωρητικότητας τουλάχιστον 300πιΙ, των τύ¬ 
πων 2-3-4-5-Θ-7-8, θα αναγράφεται στην ετικέτα του 
ευκρινώς η ένδειξη «αιμοπετάλια πέντε (5) ημερών». Το 
πλαστικό των ασκών θα είναι συμβατό για το ανάλογο 
παράγωγο αίματος που θα αποθηκευτεί. 

5. Να κατατεθούν τουλάχιστον είκοσι (20) δείγματα 
ασκών αίματος από κάθε προσφερόμενο τύπο εντός 
του αντιστοίχου κιβωτίου μεταφοράς. 

6. Επί πλέον, θεωρείται ευνόητο πως οι προσφερό- 
μενοι ασκοί θα είναι σε θέση να εξετασθούν - εάν κρι- 
θεί απαραίτητα -σύμφωνα με τα ειδικά ΟάθπιίοαΙ και 
ΡάγείοαΙ Ιοείε των Αππθχ Α' και Β' του ΙδΟ 3826. 

Περισσότερες πληροφορίες, κάθε εργάσιμη ημέρα και 
ώρα, στα γραφεία του Νοσοκομείου (Μπενεχούτσος) ή 
στο τηλέφωνο 2751360172 - ΡΑΧ 2751360170. 

Αργος, 14 Ιουλίου 2014 
Ο Διοικητής 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ 

Αριθμ. 5 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας με την υπ’ αριθ. 3η/ 
10-07-2014 (θέμα 3ον), την υπ’ αριθ. 2053/25-4-2014 εγκύ¬ 
κλιο της ΕΠΥ για την προμήθεια υλικών και σύμφωνα με 
τις διατάξεις των Ν. 2286/95, 2362/95, 2741/99, 3846/2010, 
3863/2010, 3886/2010,4052/2012 και των Π.Δ. 60/07,118/07 
όπως ισχύουν μέχρι σήμερα και με κριτήριο κατακύρω- 
σης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προκηρυχθεί- 
σας ποσότητας των ειδών ή ανά είδος, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας και τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, προσκαλεί 
τους ενδιαφερομένους όπως καταθέσουν τεχνοοικονομι- 
κή προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την ανάδειξη 
προμηθευτή -ων συνολικού προϋπολογισμού 15.139,46 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Νοσηλευτική 
Μονάδα μας για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών. 

Ως ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 30-07-2014 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 π.μ. 

Οι προσφορές να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και 29-07-2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 12η π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την 29-07-2014 
και ώρα 12η π.μ., είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 
από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό Όροι 
και προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαπραγμάτευση. 

1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές (Οικονομική και Τεχνική) εις διπλούν σε ξεχωριστό 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο. 

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα 
μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες 
κρατήσεις εκτός ΦΠΑ. 
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3. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται 
ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρη- 
μένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή 
αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά 
ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρη¬ 
τήριο τιμών της ΕΠΥ. Οι προσφερόμενες τιμές δεν 
θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του 
παρατηρητηρίου. 

4. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη 
τιμή, ανά ζητούμενο είδος, για όσες προσφορές πληρούν 
τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

5. Η ισχύς των συμβάσεων που θα προκύψουν μετά 
την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας διαπραγ¬ 
μάτευσης θα είναι για επτά (7) μήνες. 

6. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και εντός πέντε (5) εργασί¬ 
μων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος 
του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται 
με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες 
του Νοσοκομείου. 

7. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέ¬ 
ρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας ΘΕ. Επίσης θα 
αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια 
επιτροπή Δείγματα, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και 
πιστοποιητικά. 

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι είστε φορολογικά και ασφα¬ 
λιστικά ενήμεροι και ότι αποδέχεστε τους όρους της 
παρούσης, 

Η αμοιβή του προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% όπως προ- 
βλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Πέραν αυτού 
ο προμηθευτής υπόκειται στην κράτηση 1,5 % υπέρ 
Μ.Τ.Π.Υ. Η κράτηση Μ.Τ.Π.Υ υπόκειται σε περαιτέρω 
κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20% επ’ 
αυτής υπέρ ΟΓΑ. Επίσης, προβλέπεται κράτηση 2% 
του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, καθώς και κράτηση 0,10% επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 
3 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
238 του Ν. 4072/2012. 

Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται απο την Νοσηλευτική Μονάδα. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή άλλος Δη¬ 
μόσιος φορέας καλύψει το σύνολο ή κατά μέρος τις 
ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας μας, μονομερώς το 
Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση εκ μέ¬ 
ρους της εταιρείας μπορεί να μειώσει τους συμβατικούς 
όρους μέχρι και του συνόλου αυτών. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται εφόσον λάβει έγγραφη ειδοποίηση για 
διακοπή της σύμβασης από το Νοσοκομείο, πρέπει να 
αποχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. ΒΕΛΟΝΕΣ ΡίεΙυΙα 15 Ο ποσότητα 21.600 τεμ. 

2. ΒΕΛΟΝΕΣ ΡίείυΙα 16 Ο ποσότητα 4.200 τεμ. 

Περισσότερες πληροφορίες, κάθε εργάσιμη ημέρα και 

ώρα, στα γραφεία του Νοσοκομείου (Μπενεχούτσος) ή 
στο τηλέφωνο 2751360172 - ΡΑΧ 2751360170. 

Άργος, 14 Ιουλίου 2014 
Ο Διοικητής 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 


( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ 

Αριθμ. 9 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας με την υπ’ αριθ. 
3η/10-07-2014 (Θέμα 3ον), την υπ’ αριθ. 2053/25-4-2014 
εγκύκλιο της ΕΠΥ για την προμήθεια υλικών και σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των Ν. 2286/95, 2362/95, 2741/99, 
3846/2010, 3863/2010, 3886/2010, 4052/2012 και των 
Π.Δ. 60/07, 118/07 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα και με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο 
της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών ή ανά είδος, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 
παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους όπως κατα¬ 
θέσουν τεχνοοικονομική προσφορά σε σφραγισμένο 
φάκελο για την ανάδειξη προμηθευτή -ων συνολικού 
προϋπολογισμού 11.733,05 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ για την Νοσηλευτική Μονάδα μας για χρονικό δι¬ 
άστημα επτά (7) μηνών. 

Ως ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 30-07-2014 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 π.μ. 

Οι προσφορές να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και 29-07-2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 12η π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την 29-07-2014 
και ώρα 12η π.μ., είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 
από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό Όροι 
και προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαπραγμάτευση. 

1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές (Οικονομική και Τεχνική) εις διπλούν σε ξεχωριστό 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο. 

2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα 
μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες 
κρατήσεις εκτός ΦΠΑ. 

3. Γ ια κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο 
αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο 
παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε 
αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο 
είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. 
Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντί¬ 
στοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. 

4. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη 
τιμή, ανά ζητούμενο είδος, για όσες προσφορές πληρούν 
τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

5. Η ισχύς των συμβάσεων που θα προκύψουν μετά 
την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας διαπραγ¬ 
μάτευσης θα είναι για επτά (7) μήνες. 

6. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και εντός πέντε (5) εργασί¬ 
μων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος 
του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται 
με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες 
του Νοσοκομείου. 

7. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέ¬ 
ρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας ΘΕ. Επίσης θα 
αποστέλλονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια 
επιτροπή Δείγματα, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και 
πιστοποιητικά. 

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι είστε φορολογικά και ασφα¬ 
λιστικά ενήμεροι και ότι αποδέχεστε τους όρους της 
παρούσης, 
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Η αμοιβή του προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις. Πέραν αυτού ο προμηθευτής υπόκειται στην κράτηση 1,5 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Η κράτηση 
Μ.Τ.Π.Υ υπόκειται σε περαιτέρω κράτηση 2% για χαρτόσημο πλέον εισφορά 20% επ’ αυτής υπέρ ΟΓΑ. Επίσης, 
προβλέπεται κράτηση 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κράτηση 
0,10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012. 

Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται απο την Νοσηλευτική Μονάδα. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή άλλος Δημόσιος φορέας καλύψει το σύνολο ή κατά μέρος τις ανάγκες 
της Νοσηλευτικής Μονάδας μας, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση εκ μέρους της 
εταιρείας μπορεί να μειώσει τους συμβατικούς όρους μέχρι και του συνόλου αυτών. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
εφόσον λάβει έγγραφη ειδοποίηση για διακοπή της σύμβασης από το Νοσοκομείο, πρέπει να αποχωρήσει χωρίς 
άλλη ειδοποίηση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

1 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 
(ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΞ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΚΙΛΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΚΙΛΩΝ 

600 

4.541,81 € 

2 

ΒΑΜΒΑΚΙ 

ΚΙΛΑ 

440 

1.892,45 € 

3 

ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ 




3.1 

Ουροσυλλέκτες 2000οο απλοί 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

20.000 

3.000,00 € 

3.2 

Ουροσυλλέκτες 2000οο με βαλβίδα μη επιστρο¬ 
φής και σύστημα εκκένωσης αποστειρωμένοι. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

10.600 

2.120,00 € 

3.3. 

Ουροσυλλέκτες 2Ι_Τ αποστειρωμένοι για χρήση 
μετά τη προστατεκτομή με κάνουλα στο 
χαμηλότερο σημείο του σάκκου 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

1.000 

178,79 € 


Περισσότερες πληροφορίες, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, στα γραφεία του Νοσοκομείου (Μπενεχούτσος ) ή 
στο τηλέφωνο 2751360172 - ΡΑΧ 2751360170. 


Άργος, 14 Ιουλίου 2014 
Ο Διοικητής 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 


Ο) 


Διορθώσεις Σφαλμάτων 


Στη με αριθμό 766/2014 προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 465/ 
τ.ΔΔΣ/11.7.2014, στη σελίδα 3690, διορθώνεται ο αριθμός των πομπών εκπομπής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης: 
από τον εσφαλμένο: «355», 
στον ορθό: «335». 


(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 


























